r r, x VX-1 

10 La limite quand X tend vers 1 de la fonction J definie par J fx) - —p= vaut: 

Vx-1 


l. 


11 


2 . £. 

2 


3. —. 
2 


4. 


5. -• 



QUESTIONNAIRE 

CODE DE L’EPREUVE 

W! 

E 



Q 

2 

0 


5 ! 4 


H 

_ 

4 

9. La per 

l. n 

iode de la fonction f definie par f(x) — sitl2x + COS3x est: 

2. 2 n. 3. 3^r. 4. 6n. 5. 12^. 


11 . On donne la fonction f(x) = (x + 2)*(2x - X 2 ) etonnote(C )sacourbe 
representative. L'equation de la tangente a (C ) au point d'abscisse 1 est: 


l. y-6x-r 3. 

4 . v = 49x—49. 


2. v = -2x —5. 

5. >^ = -15x-33. 


3. y-x- 17. 


Les questions 12 a 14 se rapportent a la fonction/ definie par /(x) — 


X 2 -1 Ox +15 
X 2 ~ 2x+l 


et dont la courbe representative est (C }. 

12. {C ) admet un extremum dont la somme de coordonnees est: 


1. 


-25 


2 . 


-25 


3. 


20 

4. —. 

3 


5. 


25 


3_6_6 ..3_3 

13. Les deux asymptotes a (C ) se coupent en un point de coordonnees (a,b). 


1 , 

L'expression — ab vaut: 


1. -2. 2. 0. 
14. (C ) est croissante sur : 


www.ecoles-rdc.net 


3.-. 

2 


4. 2. 


5. -. 

2 


L 1-1.5] 


4. 


-4 


U[ 5,+oo[. 


2. }-aC,l[?y ^,+oo| 
5. ]-oo,-l[C/[5,4oo[. 


]ul 


15. Pendant la charge d'un accumulateur la d.d.p. moyenne aux bornes est de2,5 V. 
Pendant la decharge, eile est de 1,95 V. le rendement en quantite est de 75 %. 
Le rendement en energie vaut: 


1. 42,4%. 


2. 46,8%. 


3. 54,6%. 


4. 58,5% 


5. 62,4%. 


16. Pour mesurer la f.e.m. d'une dynamo, on relie ses deux poles aux bornes d'un 

voltmetre ; cet appareil indique 80 V. Si la resistance du voltmetre est de 200 Q et que 
celle de la dynamo de 1,5 fi ; la valeur exacte de la f.e.m. de la dynamo vaut: 


1. 80,2 V. 


2. 80,4 V. 


3. 80,6 V. 


4. 80,8 V. 


5. 81,2 V. 


17. Un electron (charge : —e = -1,6.10 9 Cl masse m e =9,1.10 A Kg) se trouve dans 

un champ electrique uniforme de valeur E = 54,6 V/m. 

Son acceleration vaut: 


l. 8 .ltf 2 m/s 2 . 

4. 13,9.10 12 w/s 2 . 


2 . 9,6.10 l2 w/5 2 . 

5. 14,4.10 12 w/5 2 . 


3. 12,8.10 12 m/s 


18. Une bobine de resistance R = 10 Q et d'inductance L - 0,80 H est parcourue par un 
courant d'intensite 2,0 A. L'energie magnetique emmagasinee dans cette bobine 
vaut: 


1. 1,6J. 


2. 1,7 J. 


3. 1,751. 


4. 1,8 J. 


5. 1,9 J. 








